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THIS SCHEMATIC IS FURNISHED ONLY FOR TEST AND WAINTENANCE IURPOSlS. THE 
CIRCUITS ARE PROPRIETARY IN NATURE AND SHCjOlO Pf tP;;rLi.' At;Ci!RDINCi Y 
COPYRIGHT 1970 BY DIGITAL EQUIPMEiNT C..;<I ORA ; i'N 
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UNLESS OTHERWISE INDICATED: 
TRANSISTORS ARE DEC3009B 
RESISTORS ARE 1/4 W, 5% 
CAPACITORS AHE 100 V, 5% 
R4 a R8 ARE 78PR POTS 
SWITCHES ARE 2 POLE, 5 POSITION SPECTROL 
EI,E3 ARE DEC7400 
PIN 7 ON EACH IC = GND 
PIN 14 ON EI,E3 = +5V 
PIN 14 ON E2 = VCC.PIN.BI 
PIN 14 ON E4= VCC, PIN U2 
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RANGE 5 5 usec. — 50 usee. 

4 50 usec. — 500 usec. 

3 500usec. — 5 msec. 

2 5 msec. — 50 msec. 

I 50msec. — 500msec. 
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